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i 


Month of 

Analysis 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

mi i ago 

PMG 

R&D 

January 94 

1.86 

1.88 

1.96 


11.9 

12.3 

11.8 


0.28 

0.25 

0.31 

0.18 

0.29 

0.27 

0.25 

0 28 

February 94 


1.91 

1.91 



12.7 

11.3 



0.26 

0.30 



0.28 

0.24 


March 94 

1.85 

1.88 

1.91 


12.1 

12.8 

11.4 


0.27 

0.26 

0.29 


0.29 

0.28 



April 94 

1.86 

1.88 

1.97 


12.0 

12.1 

11.4 


0.26 

0.25 

0.28 

0.19 

0.28 

0.27 

0.25 

0.23 

May 94 

1.85 

1.87 

1.99 


12.1 

12.1 

11.4 


0.27 

0.23 

0.28 

0.20 

0.28 

0.28 

0.26 

0.28 

June 94 


1.89 

1.99 

1.97 


12.4 

11.7 

12.1 


0.26 

0.33 



0.27 

0.25 


July 94 

1.85 

1.92 

1.87 


12.0 

12.0 

11.5 


0.27 

0.26 

0.30 


0.28 

0.26 

0.23 


August 94 

1.90 

1.88 

1.92 

1.94 

12.1 

12.3 

11.6 

12.0 

0.27 

0.24 

0.29 


0.29 

0.26 

0.24 


September 94 

1.88 

1.88 

1.89 

1.94 

12.3 

12.5 . 

11.4 

12.7 

0.28 

0,23 

0.28 


0.29 

0.27 

0.24 


October 94 

2.00 

1.88 

1.86 

1.90 

12.0 

12.4 

11.4 

12.0 

0.28 

0.25 

0.29 

0.24 

0.29 

0.27 

0.24 

0.30 

November 94 

1.93 

1.87 

1.87 

1.97 

12.1 

12.0 

11.5 

12.0 

0.27 

0.24 

0.29 

0,25 

0.28 

0.27 

0.23 

0.30 

December 94 


1.84 

1.87 

1.91 


12.0 

11.6 

11.8 ; 


0.24 

0.28 

0.24 


0.26 

0.27 

0.29 

GL AVERAGE: 

1.89 

1.88 

1.92 

1.94 

12.1 

12.3 

11.5 

12.1 

0.27 

0.25 

0.29 

0.22 

0.29 

0.27 

0.25 

0.28 

PR. MOV. AVER: 

1.94 

1.87 

1.87 

1.93 

12.1 

12.2 

11.4 

12.1 

0.28 

0.24 

0.29 

0.24 

0.29 

0.27 

0.25 

0.30 

MOV. AVER: 

1.94 

1.87 

1.87 

1.93 

12.1 

12.2 

11.4 

12.1 

0.28 

0.24 

0.29 

0.24 

0.29 

0.27 

0.25 

0.30 
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